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Die technische Perfektion, die hohe Qualitat und die 
richtungsweisende HiFi-Technik haben UHER berühmt 
gemacht. 

UHER Geráte, wie das UHER Report oder die Cassetten- 
geráte CR 210 und CR 240/AV, die Spulentonband- 
geráte und die hochwertigen UHER HiFi-Bausteine sind 
für viele der Inbegriff perfekter HiFi-Technik. 

Der UHER HiFi-miniset hat wieder einmal gezeigt, wie 
HiFi-Zukunft aussieht. Die kleinste, kompakteste und für 
die "GróBe" leistungsstárkste HiFi-Stereo-Anlage mit 

2 x 65 Watt Sinus Ausgangsleistung und einem leistungs- 
starken Tuner mit Digitalanzeige enthált Bauelemente, 
die aus der Luft- und Raumfahrttechnik kommen. 

Alle UHER-Geräte entsprechen dem modernsten 

Stand der HiFi-Technik und liegen in den Werten über 
den DIN-Vorgaben. 

UHER, der HiFi-Spezialist aus München stellt hohe An- 
sprüche an die Technik. Diesem hohen technischen 
Standard folgt UHER auch im Design. 
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UHER CR 210 








O Kleinstes und leichtestes netz- 

unabhángiges Cassettengerát 

der Welt mit opto-elektro- 

nischer Laufwerksteuerung 

und Auto-Reverse-Betrieb. 

HiFi-Qualitàt. 

Patentierter Cassetten-Ein- 

schub "Front Loading System" 

(In- und auslánd. Patente). 

O Automatische Umschaltung 
auf Cr-Band. 

O. FET-Aussteuerungs-Automatik, 
abschaltbar. 

O Longlife-Tonkopf 

O 2x 1,3 W Stereo-Endstufe. 

O Kontroll-Lautsprecher, 
abschaltbar. 
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O Stromversorgung für externes 


Kondensatormikrofon über die 
Mikrofonbuchse. 


O Laufrichtungsanzeige. 
O Endabschaltung auch in Be- 


triebsstellung "Umspulen". 


O Trudelsicher durch 2 gegen- 


láufige Schwungmassen. 


O Bandzählwerk. 
O Accessoirbuchse für Schmal- 


filmvertonung. 


O Energieversorgung durch 


Netz, Akku, Babyzellen und 
Kfz-Batterie. 


O Reichhaltiges Zubehör. 
O Gewicht nur 2 kp. 
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UHER HiFi “miniset” 


Mit dieser HiFi-Anlage ist es UHER gelungen, die HiFi- 
Fachwelt zu überraschen. Denn keine von der Leistung her 
vergleichbare Anlage hat entsprechend geringe Abmes- 
sungen. Der UHER HiFi-miniset ist das jüngste Produkt 
des HiFi-Spezialisten aus München. 


Vu 


Das Spezialgerät für Film- und 
Diavertonung 


O Netzunabhángiges Stereo- 


HiFi-Cassettentonbandgerát 
nach DIN 45 500 mit Dolby* NR. 
opto-elektronische Laufwerk- 
steuerung. 


> Impulskopf zur Aufzeichnung 


UHER CR 240 


O Netzunabhängiges HiFi-Cas- 
settengerät nach DIN 45 500 
mit Dolby* NR, opto-elektro- 
nische Laufwerksteuerung. 

O Endabschaltung auch bei Be- 


O Longlife-Tonkopf. 

() Eingebautes Kondensator- 
mikrofon 
Patentierter Cassetten-Ein- 
schub Front-Loading-System 


von Synchronimpulsen von der 
Filmkamera oder Steuerimpul- 
sen von einem Diataktgeber. 
Wiedergabe der Impulse zur 


EIC 


UHER CR 240 AV 


Nachsteuerung eines Film- 
projektors oder des Bildwech- 
sels bei einem (oder mehreren) 
Diaprojektor (-projektoren). 


O AnschluB für Synchrongeráte, 


die nach dem "Rückwärts- 
regelverfahren" arbeiten 
(Nachsteuerung des 
CR 240 AV) 

O Die übrige Ausstattung ent- 
spricht dem CR 240. 


triebsstellung "Umspulen* 

> FET Aussteuerungs-Automatik 
(abschaltbar). 

O Getrennte Aussteuerungs- 
pegel-Einsteller, mechanisch 


(In- und ausländische Patente) 
Trudelsicher durch 2 gegen- 
láufige Schwungmassen. 
Energieversorgung durch 
Netz, Akku, Babyzellen und 
Kfz-Batterie. 


koppelbar. 

O Zwei Aussteuerungs-Instru- O Stereo-Endstufe mit 2 x 1,3 W 
mente mit Spitzenwert- O Eingebauter Lautsprecher. 
Anzeige. Anzeige auch bei O Reichhaltiges Zubehör 
Wiedergabe, Instrumenten- O Nur23,5cmx5,9cmx 18,5 cm 
beleuchtung und 3 Leucht- groß und nur 2,7 Kp schwer. 
dioden für Betriebsanzeige. 

O Bandwahlschalter für 3 Band- 
sorten. 


* Dolby is a trademark of Dolby 
Laboratories 
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J HiFi-Empfangsgerät nach 
DIN 45 500. 

2 Wellenbereiche, UKW und 
MW 


O Digitale Frequenzanzeige bei 


UKW und MW. 


O 2 Anzeigeinstrumente für 


Signalstärke und Abstimmung. 


) Mehrweg-Empfangsanzeige. 


7 elektronisch speicherbare 
Empfangsfrequenzen auf 
UKW. 


2 Wahl der gespeicherten 


Empfangsfrequenzen über 
leichtgängige Tipptasten; An- 
zeige durch 7 grüne LED. 


O Spielend leichte Abspeiche- 


rung der einzelnen Stationen 
durch Take-Over-Taste. 


O Automatische Mono-Stereo- 


Umschaltung mit Anzeige 
durch rote LED. 


UHER VG 840 


' HiFi-Vorverstärker nach 
DIN 45 500 zur HiFi-Endstufe 
Z 140. 


J Frequenzgang (+ 0,5 dB): 


10 Hz — 30 kHz. 


O Klirrfaktor kleiner 0,1 96. 
| 7 Eingänge. 


Monitorschaltung für 2 ange- 
schlossene Bandgeräte (Spule 
oder Cassette). 


© Copierschalter für 2 ange- 


schlossene Bandgeräte (Spule 
oder Cassette). 


O Toneinsteller für Bässe. 

O Toneinsteller für Höhen. 
© Balance-Einsteller. 

O Gehorrichtige Lautstárke- 


Einstellung, abschaltbar. 
Mono-Stereo-Schalter. 


O Rumpelfilter. 
3 Lautsprecher-Abschalter. 


UHER Z140 


2-044 ist die Leistungsendstufe und zu- 
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gleich Stromversorgungseinheit 
für EG 740 und VG B40 und damit 
die Kraftzentrale des » miniset «. 
O HiFi-Leistungsendstufe nach 
DIN 45 500. 

Komplementar symmetrische 
Endstufe mit 2 x 65 W Sinus an 
4 Ohm (DIN 45 500). 
Schaltnetzteil zur Stromver- 
sorgung von EG 740, VG 840 
und Endverstärker. 

GroBe Leistungsbandbreite. 

O Geringer Klirrfaktor. 
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O AFC, abschaltbar. 

O Einschaltkontrolle durch grüne 
LED. 

O Nur23,5 cmx 5:9 cmx 18,5 cm 
groB 


UKW-Teil 

O 2 Dual-Gate MOS-FET. 

O 5 fach Diodenabstimmung 
(Varicap). 

O 3 fach abgestimmtes 3-kreisi- 
ges Bandfilter im Eingangsteil. 

O 4 Keramikbandfilter. 

O PLL-Stereodecoder mit 
Multiplexfilter. 

MW-Teil 

O 2 fach Diodenabstimmung. 

O Ferritantenne, schwenkbar. 

O Anschluß für AuBenantenne. 


O Mikrofoneingang mit Vorver- 
stärker, umschaltbar für Durch- 
sagen oder Aufnahme aufBand 
(Cassette). 

O Funktionsanzeigen mittels 
LED. 

O Kopfhorerausgang 

© DIN und Cinch AnschluB- 
buchsen. 

O Kompaktes Ganzmetall- 
gehause. 

O Nur235cmx5,9cmx18,5 cm 
groB. 


Ein leistungsfähiges Programm, 
vielseitig, anspruchsvoll und in 
den Abmessungen revolutionar. 
Das UHER HiFi-Programm ist 
leicht compatibel und bietet des- 
halb vielseitige Verwendungs- und 
Einsatzmöglichkeiten. 


O Schutzschaltung gegen Uber- 

last und Überwachung des 

Ausganges auf Gleichspan- 

nungsfreiheit. 

KurzschluBfest. 

O Kompakte Blockbauweise, 
kann entfernt von EG 740 und 
VG840 untergebracht werden. 

O Schwarzes Ganzmetallge- 
hause mit seitlichen Kühl- 
rippen. 

O Abmessungen (BxHxT) in mm: 
235 x 120 x 190. 

O Gewicht: 4,5 Kp. 
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UHER CG 310. 


Das UHER CG 310 ist ein hoch- O HiFi-Cassettendeck nach O Stabiles Ganzmetall-Geháuse. 
wertiges HiFi-Stereo-Cassetten- DIN 45 500. O Abmessungen (B x H x T): 
deck, bei dem die Anzahl der O Dolby* NR-Schaltung. 40 cm x 12 cm x 25 cm 
Features auf ein vernünftiges MaB © Frontbedienung. n 

beschränkt wurde, um all denen © Cassetten-Einlegefach mit Dolby is a trademark of Dolby 
Freude zu bereiten, die ein leicht pneumatischer Deckelbremse Laboratories 

bedienbares Gerät mit guter Auf- (kein Anschlaggeráusch). 

nahme- Wiedergabegualitat O Bandsortenwahl-Schalter für 

haben móchten, ohne besondere 3 Bandsorten. 

Ambitionen für technisches O 2 groBe VU-Meter. 


kal 


Raffinessement zu besitzen. Aussteuerungspegelsteller. 


E om 


Die Bedienbarkeit stellt auch für O Kopfhörerausgang. 

den technischen Laien kein Pro- O Longlife-Tonkopf. 

blem dar. Das Gerät wird mit einer © Review und Cue Einrichtung 
einzigen Leitung mit dem Radio/ fur rasches Auffinden einer be- 
Receiver oder Verstárker verbun- stimmten Stelle auf dem 

den und ist damit bereit für Auf- Cassettenband. 


nahme oder Wiedergabe. Zwei 
handliche Pegelsteller dienen bei 
der Aufnahme zur Aussteuerung, 
deren MaB auf den unmittelbar 
darüber liegenden, übersicht- 
lichen VU-Metern ablesbar ist. 
Zur Unterdrückung des dem Band 
eigenen Rauschens bei leisen Dar- 
bietungen, ist das CG 310 mit 
einer Dolby Rauschunterdruk- 
kung ausgestattet, die wahlweise 
zu benutzen ist. Ein Bandsorten- 
umschalter für 3 Bandsorten (Fe, TE Sa 073 EI 
Cr, FeCr) garantiert die Verwend- des dw ^ 
barkeit aller handelsüblichen 
Cassetten, von preisgünstigen ^ | u RE 

Marken bis zu den hochwertigsten u ae die ———— — 
Spezialcassetten. [zx] 
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AUTO STOP 


PAUSE STOP EJECT 


UHER CG 30 stereo 





UHER CG 330 


Das UHER CG 330 ist ein HiFi- O HiFiCassettendeck nach O Abschaltbares MPX-Filter zum 
Cassettendeck (DIN 45 500), das DIN 45 500 Ausfiltern des Stereo- 
konsequent als Baustein fur die O Dolby* NR-Rauschunter- Pilottons 

HiFi-Anlage konzipiert wurde. Auf drückungs-System. O Abmessungen (BxHxT): 
hierzu nicht benötigte Bauteile, 3 Cassetteneinschub mit auto- 40 cm x 10 cm x 25,8 cm 
wie eigene Endstufen oder Laut- matischem Cassettenlift A En 

sprecher, wurde daher bewuBt O Bandwahlschalter für 3 Band- Dolby is a trademark of Dolby 
verzichtet. sorten. Laboratories 

Ungewöhnlich für die Preisklasse 2 Anzeige der Betriebsfunktion 

ist die Ausstattung: Dolby*- durch Leuchtdioden. 

Rauschunterdrückungs-System, > Stabiles Ganzmetall-Gehause 

ein Wahlschalter fur drei Band- O Longlife-Tonkopf 

sorten, Cassetten-Einschub »Hard Permalloy« 

(automatischer Cassettenlift) und J Einstellbare Kopfhorer- 

samtliche Bedienungselemente lautstarke 


auf der Frontseite, zwei groBe 
ubersichtliche VU-Meter zeigen 
bel Aufnahme und Wiedergabe 
an, zusätzlich Spitzenwert- 
Anzeige durch Leuchtdioden, 
Anzeige der wichtigsten Betriebs- 
funktionen mittels Leucht- 
dioden (LED). 

Das UHER CG 330 überzeugt auf- 
grund der Summe seiner Eigen- 
schaften, der solide ausgereiften 
Konstruktion und nicht zuletzt 
aufgrund des günstigen Preises. 
Wahlweise lieferbar in schwarz 
oder metallic. 








UHER Z110 
Eine wahre Größe in der HiFi-Szene: Der UHER Pool Z 110 
mit HiFi-Tuner, -Verstärker, -Cassettendeck und -Laufwerk 
ist eine sehr kompakte Anlage für allerhöchste Ansprüche. 
Dieser Pool bietet Profi-Technik mit hervorragenden 
Leistungswerten. Dazu kommt 

das funktionelle Design und 
die leichte Handhabung. 


UHER PS 950 


O HiFi-Plattenlaufwerk 
der neuesten Generation 
nach DIN 45 500. 

O Direktantrieb durch voll- 
elektronischen uni-torque- 
Motor. 

O Prázisions-Aluminium Druck- 
guBplattenteller mit 
Stroboskopteilung. 








O Antistatischer, rutschfester O Tonarmkopf, geeignet für den 
. Plattentellerbelag. Einbau international genorm- 
O 2 Geschwindigkeiten. ter Tonabnehmer. 
O Geschwindigkeitsfeinein- O Antiskatingeinrichtung. 
stellung. © Schwarze Holzzarge, flache 
O Stroboskoplampe. Bauweise. 
O Automatische Tonarmrück- 2 Magnetsystem mit Diamant- 
. führung und Endabschaltung. nadel: »AKG HiFi Stereo 
O Hydraulisch gedámpfter Ton- Pick-up P 6 R.« 
armlift. 2 Klarsichthaube. 
O Statisch balancierter S-Rohr- O Schwingungsdämpfende 
Tonarm, einstellbares Prázi- FüBe. 


. sionskugellager, O Abmessungen (B x H x T): 
O Antiresonator. 45 cm x 15 cm x 36,3 cm 


F 





Ba A 


UHER EG 750 stereo 


UHER VG 850 stereo 


CG 350 stereo 





UHER EG 750 


> HiFi-Empfangsgerät nach 
DIN 45 500. 

O Funkschutzzeichen. 

2 UKW und MW. 

2 Große übersichtliche, Flut- 

licht-Linearskala. 

O Drehkondensator-Abstim- 
. mung mit Schwungrad. 

O Ausgangspegeleinsteller. 


O 2 große DrehspulmeBwerke. 
O Pegeltongenerator zum Ein- 


pegeln von Aufzeichnungs- 
. geráten. 
O Mono-Stereo-Umschalter. 
O DIN- und Cinch Anschluß- 
buchsen. 
D Abmessungen (B x H x T): 


43,5 cm x 13,5 cm x 28,7 cm 


O HiFi-Verstärker nach 
DIN 45 500. 

O Ausgangsleistung 2 x 60 W 
Sinus 

O 2 x80 W Musik an 4 Ohm. 

O Elektronische Schutzschal- 
tung für die Endstufe. 

O 7Eingánge ^ 

O Mikrofoneingang mit Uber- 

. blendeinsteller. 

O Abschaltbares Klangregel- 
Netzwerk mit Rastwerk. 

O Subsonicfilter. 

O Mono-Stereo-Schalter. 

© Monitorschalter für Hinter- 
bandkontrolle von 2 ange- 


UHER CG 340 


) HiFi-Cassettendeck nach 
. DIN 45 500. | 
O Dolby* NR-Schaltung. 
O Frontbedienung. 
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legefach mit pneumatischer 
. Dämpfung 
) Eingangswahlschalter. 


O Getrennte Einstellmöglichkeit 


für Entzerrung und Vor- 
magnetisierung. 

O Ubersteuerungsbegrenzer 
(Limiter) mit Anzeige 

2 2 große VU-DrehspulmeB- 
werke. 

O Einsteller für Kopfhörerlaut- 
stärke und Line/Radio- 
Ausgang. 
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' Beleuchtetes Cassetten-Ein- 


UKW- KW-Teil 
2 4fach Drehkondensator. 
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Dual - Gate - MOS — FET in 
der Eingangsstufe. 
Keramikbandfilter. 
ZF-Differenzverstárker. 
Quadraturdemodulator. 
AFC 
Stummabstimmung schaltbar. 
PLL-Stereodecoder mit feld- 
stärkeabhängiger Mono- 
Stereo-Umschaltung. 
LC- Multiplexfilter. 
Stereo-Rauschfilter. 

Mw Teil Teil 
2fach Drehkondensator- 
Abstimmung. 


| Ferritantenne. 
^ Keramikbandfilter. 
> Anschluß fur AuBenantenne. 


schlossenen Magnetband- 
geraten. 


> Kopierschalter 
) Abschaltbare, gehörrichtige 


Lautstárke-Einstellung mit 
Rastwerk. 


! DIN- und Cinch-Anschluß- 


buchsen. 
LED Funktionsanzeigen. 
Kopfhörerausgang. 


' Lautsprecher-Gruppen- 


Schalter. 

Schwarzes Ganzmetallge- 
häuse mit schwarz eloxierter 
Aluminium-Frontplatte. 
Abmessungen (B x H x T): 
43,5 cm x 13,5 cm x 29,7 cm 


) Memoryzählwerk. 
> Leichtgàngige servo-unter- 


stutzte Laufwerktasten. 


O Longlife-Tonkopf 


O Zusätzliche Bandführungen 


sorgen für Phasengleichheit 
beider Stereokanále. 
Duo-Aussteuerungseinsteller. 
DIN- und Cinch-Buchsen. 
Automatische Bandendab- 
schaltung. 

stabiles Ganzmetall-Gehäuse 
mit schwarz eloxierter Front- 
platte. 


* Dolby is a trademark of Dolby 


Laboratories 





UHER CG 350 


) HiFi-Cassettendeck nach 
- DIN 45 500. 
O 3-Motoren-Laufwerk. 


O Vollelektronische Tipptasten- 


steuerung. 
O Programmwahl- 


O Vollautomatischer, motorisch 


betátigter Cassettenlift. 
Bandlaufanzeige. 
O Dolby* NR-Schaltung. 
Multiplexfilter, abschaltbar. 
Limiter. 
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wert-Spannungsmesser, Zu- 
satzlich Zweifarben-LED 
(grün, rot). 


Zwei in dB geeichte Spitzen- 


OO 


Getrennte Aussteuerungsein- 
steller. 


> Masterpegeleinsteller mit 


Pauseschalter. 
Bandsortenwahlschalter und 
automat. Fe/Cr-Umschaltung. 
Longlife-T onkopf. 


' DIN- und Cinch-AnschluB- 


buchsen. 


> Kopfhörerendstufe, Abhórlaut- 


stärke einstellbar. 


> Elektronische Bandendab- 


schaltung. 

3-stelliges Zählwerk. 
Abmessungen (B x H x T): 
43,5 cm x 13,5 cm x 29,0 cm 





UHER schuf das erste netzunabhángige Spulenton- 
bandgerát, das heute schon legendáre UHER Report. 
UHER ist der Hersteller von hochwertigen Tonband- 
geráten mit Profitechnik. Die HiFi-Spezialisten aus 
München haben heute wohl die gróBte Erfahrung im Bau 
von Spulentonbandgeráten. Diese Erfahrung steckt in 
jedem Gerát, das UHER heute anbietet. Das Programm 
geht von UHER Report bis zur groBen Tonband- 
maschine SG 631 Logic. 


UHER 4000 Report IC 


Dieses Gerät gehört seit langem zur Ausstattung der Reporter- 
Teams vieler Rundfunkanstalten 
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seine Mono-Zweispurtechnik ge- 
währleistet hochwertige HiFi-Auf- 
nahmen. Die Aussteuerungsauto- 
matik (abschaltbar) übernimmt 
die Einstellung für Musik- oder 
Sprachaufnahmen. Maximale 
Spieldauer pro Spule (Spulen- 
durchmesser 13 cm): 12 Stunden. 
O HiFi-Mono 2-Spur-Bandgerát 
(DIN 45 500). 


automatik mit 2 Zeitkon- 
stanten. 


Lautsprecher. 

O Tonhoheneinsteller. 

O Sonstige Ausstattung wie 
Report 4200/4400. 

O Abmessungen (B x H x T): 
28,5 cm x 9,5 cm x 22,7 cm 


UHER 4200/4400 Report Stereo IC 


Die perfekten transportablen Auf- 
nahmegeráte für hochwertige 
HiFi-Stereo-Aufnahmen durch 
getrennte Aussteuerungseinstel- 
ler und Aussteuerungsinstru- - 
mente. Ihre Leistung macht sie 
auch zum idealen Baustein für die 
HiFi-Anlage. Das UHER Report 
4200 ist mit Zweispurtechnik, das 


O Typ 4400 = 4-Spur-Aus- 
führung. 
© 4 Bandgeschwindigkeiten. 


elektronisch geregelten 
Gleichstrom-Motor. 

O Bandzugregelung. 

© Longlife-Tonkopf. 

O Stereo-IC-Endstufe und ein- 


UHER Report 4400 mit Vierspur- ^  gebauter Lautsprecher. 
technik ausgestattet. Maximale — o Mikrofon-Fernstop für Inter- 
. Spieldauer des UHER Report view und Reportage. 
-4400 pro Spule: 24 Stunden. O Stabiler dsc eri 5 
Interessant für Filmamateure: Rahmen. 
Diese beiden Geräte eignen sich i 


ar ae Filmverton 
"= O Natzunabhángige HIFFStereo- 


) Abschaltbare Aussteuerungs- 


O IC-Endstufe und eingebauter 


O Antrieb durch kollektorlosen, 


UHER 5G 631 LOGIC 


Tonbandmaschine mit System 
Durch den Omega-Antrieb des 
UHER SG 631 Logic entfällt die 
Andruckrolle. Das Band läuft 

mit der Rückseite gegen die Ton- 
welle, wobei es diese O-fórmig um- 
schlieBt. 

Das heiBt: Das Band wird nicht 
mehr angepreBt, die Bandkanten 
werden geschont, es entstehen 
keine welligen Bandkanten mehr. 
Und — es werden keine Schmutz- 
partikel in die magnetische 
Schicht eingepreBt. 


O HiFi-Tonbandmaschine der 
Spitzenklasse. 

O Computergesteuertes, voll- 
elektronisches 4-Motoren- 
Laufwerk. 

O 3 Bandgeschwindigkeiten. 
Bandtransport durch UHER- 
System 


O WVollelektronische, weglose 
Bandzugregelung. 

O Elektronisch verriegelte Tipp- 
Tasten-Steuerung in CMOS- 
Technik. 


DEG DRIVE 


O 26,5 cm Spulen. 


O Auswechselbare Tonkopf- 
tráger 2- u. 4-Spur. 


ai 


Abmes8 ingen (B x H x T) 


) Longlife-Tonköpfe 
(Recovac 9) 


' Limiter mit LED-Spitzenwert- 


anzeige. 


O Professionelles Aus- 


steuerungssystem. 


O Master-Regler 
O Elektronik in modernster 


Steckmodul-Technik. 


J Bandwahlschalter. Fe/FeCr 
O Cueing-Einrichtung 
O Extrem hohe Umspulge- 


schwindigkeit 

1280 m in 120 sec 
Stroboskopscheiben (50 Hz 
und 60 Hz). 


O HiFi-Kopfhörer-Endstufe/ 


Steckbuchsen für Würfel — 
fünf — und Klinkenstecker 


2 Wiedergabekopf-Feinein- 


stellung. 


| Vor-/Hinterbandkontrolle in 


otereo (Monitor) 
Eingebauter Diapilot 
Eingebauter Steuerkopf für 
synchrone Schmalfilmver- 
tonung. 

DIN und Cinch Anschluß- 


51 0 cm x hg cm x 40,0 cm 







UHER SG 521 Variocord 


Das UHER SG 521 ist die ideale 
Tonbandmaschine fur alle Ton- 
bandamateure, die keine Trick- 


möglichkeit benötigen, aber hohe 


HiFi-Qualität von ihren Auf- 
nahmen verlangen. 

Das SG 521 Variocord ist sehr 
bedienungsfreundlich 


und unkompliziert zu handhaben. 


Eine eingebaute Aussteuerungs- 
automatik (abschaltbar) mit zwei 
Zeitkonstanten erganzt dieses 
Konzept. Durch problemloses 
Austauschen der Tonkopfträger 
läßt sich die Maschine — ohne 
jedes Justieren - in eine Zwei-/ 
Vierspur-Ausführung umrüsten. 
Das SG 521 Variocord verfügt 
über ein integriertes Stereo- 
Mischpult zum Mischen zweier 
Stereo-Tonquellen. 


Zu den technischen Besonderhei- 


ten zählt der UHER-Bandzug- 
komparator. Er bewirkt durch 
seine Regelfunktion sehr gute 
Gleichlauf-Werte und optimale 
Bandschonung. 


Das SG 521 Variocord ist eine 
technisch ausgereifte Konstruk- 


tion und gehort zu den beliebte- 


sten Spulenmaschinen in seiner 
Klasse. 


O Auswechselbarer Tonkopf- 

trager für 2- u. 4-Spur. 

O Longlife-Tonkopfe. 

O UHER Bandzugkomparator. 

O Eingebaute Aussteuerungs- 
automatik. abschaltbar. 


O Eingebautes Stereo-Misch- 
pult. 

O HiFi-Stereoendstufe. 

O Zwei eingebaute Laut- 
sprecher. 

O Drei Bandgeschwindigkeiten: 
19 — 9,5 und 4,75 cm/s. 

O 18 cm Ø Spulen maximal. 

O Alu-DruckguB-Chassis. 

O Abmessungen (B x H x T): 
mit Haube 
46,0 cm x 19,2 cm x 35,5 cm 





O 2 Aussteuerungsinstrumente. 


UHER SG 561 Royal 


© Trickmoglichkeiten: Synchro- 


Das SG 561 Royal ist eine HiFi- 
Hochleistungs-Tonbandma- 
schine der Spitzenklasse. Sie 
übertrifft die HiFi-Norm 45 500 
bei den Bandgeschwindigkeiten 
19 cm/s u. 8,5 cm/s in allen 
Punkten und verfügt über die 
besten Gleichlaufwerte aller 
Spulengeräte in ihrer Klasse. Sie 
hat dazu viele Jahre Praxiserfah- 
rung. DaB sie immer noch an der 
Spitze steht, kann nur eines 
bedeuten: Eine Meister- 
leistung, die durch eine Viel- 

zahl zufriedener, aktiver Ton- 
bandfreunde bestätigt wird. 

Die bestechendsten Merkmale 
des SG 561 Royal sind zweifels- 
ohne seine vielen Trickmoglich- 
keiten, der UHER-Bandzug- 
komparator und die auswechsel- 
baren Tonkopfträger. Das SG 561 
Royal wurde für kreative Leute 
konzipiert, denen es Spaß macht, 
die technischen Möglichkeiten, 
die in dieser Maschine stecken, 


dps p 


voll auszunutzen, und die dieses 

Vergnügen zu einem realistischen 

Preis haben wollen. 

O UHER Bandzugkomparator mit 
Umlenkrollen. 


"S. 9 


OJO. 


UH ERA 
So 521 VARIOCOARO 





Play, Multi-Play, Echo, Hall. 


 Auswechselbarer Tonkopf- 


trager 2- oder 4-Spur 


> Longlife-Tonkópfe (Recovac") 
) Eingebautes Stereo- 


Mischpult. 


O Eingebaute HiFi-Endstufe. 
) Getrennter Aufnahme-/ 


Wiedergabe-Kopf. 


23 Vor-/Hinterbandkontrolle in 


stereo und Monitor-Ausgang. 


O Zwei Aussteuerungsinstru- 


mente mit Spitzenwertan- 
zeige. 


O Impulsgeber und Steuerein- 


richtung für Dia-Projektoren 
(Diapilot). 


O Eingebauter Steuerkopf für 


synchrone Filmvertonung. 


O Wiedergabekopf-Feinein- 


stellung. 


O 2 eingebaute Lautsprecher. 
) Start/Stop fernsteuerbar. 


18 cm Spulen, maximal. 


D 4 Bandgeschwindigkeiten: 





19—95—4,75 und 2,4 cm/s. 


O Alu-Druckguß-Chassis, 
O Abmessungen (BxHxT): 


mit Haube 
46,0 cm x 19,2 cm x 35.5 cm 











UHER Universal 5000 


O Relaisgesteuertes Tonband- O Fernsteuerbar über: Mikrofon, wechsel), daher besonders O Ganzmetallgehause. 
gerät für Büro und Freizeit. FuBschalter, Akustomat geeignet fur die Aufzeichnung © Reichhaltiges Zubehör. 
O 3 Bandgeschwindigkeiten (durch Schall) usw. von Konferenzgespráchen. O Abmessungen (B x H x T): 
(2,4 cm/s, 4,7 cm/s, 9,5 cm/s). O Non-Stop-Wiedergabe O Eingangswahlschalter (Radio, 33,5 cm x 15,0 cm x 32,2 cm 
© Maximal 15 cm Y Spulen. möglich. Phono, Mikrofon). 
O Automatische- und Handaus- O Hervorragendes Diktiergerät. 
steuerung. O Einsetzbar zur Aufzeichnung 
O Leistungsstarke Endstufe und von Telefongesprächen. 
eingebauter Lautsprecher, O Extrem lange Spieldauer 
Toneinsteller. _ (8 Stunden ohne Band- 


J :  Fotozelle für automatische 
 Helligkeitsanpassung. 
24 Stunden Weckeinrichtung. 
- Schlummerschalter. 
Nachweckeinrichtung. 
Wochenendschalter. 
. Minutengenaues Wecken 
durch Musik oder Summton. 
Optische Weckbereitschafts- 
Anzeige. 
"Zusätzliche Netzsteckdose. 
. .Q Netzausfall-Anzeige. 
tx uh ne Farben: savar = e Emma et à 
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Technische Daten: 


Cassetten- Übertragungsbereich Tonhöhen Geräuschespannungsabstand Übersprechdämpfung Löschdämpfung Sinus Ausgangs- 


tonbandaeräte schwankungen dB dB dB leistung, Musik- 
E nach DIN 45507 ohne (mit) Dolby leistung 

höchstens + % 

Geräte Type SY- Fe-Band | Cr-Band |FeCr-Band| Rúckspur Stereo Fe-Band 


E | E — m 


Alle Daten werden entsprechend den durch die deutsche Normen (DIN) festgelegten Meßvorschriften angegeben. 
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Emofangs- | Eingenge- | | Klirr- & Trenn- Über- Gleich- IF-Ausganc ERG. TOR 
empfindlich- OK | faktor scharfe sprech- | wellen- dB 
bereich | (Stereo) | (* 300 kHz) dámplung selektion 


, Merle Type dB dB 


_EG750 leisteten | AS 13-400 "UMOR DR DS 
EG 740 , AT 
UKW NW ee De ee De ee oe 


Verstärker Eingänge Fremdspannungs- Klangeinsteller Frequenz- 
PR MTM | abstand bez: auf Max. Stell. gang 
Nennauscanasieistung bereich dB (+ 0,5 dB) 
nes dB ees Bässe bei | Höhen bel Hz/kHz 
10 kHz 
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Auszug aus dem 
UHER-Zubehör- 
Programm 

(siehe auch Zubehör-Prospekt) 





M 517 

Dynamisches Reportage-Richt- 
mikrofon mit Fernsteuerschalter. 
Sprache/Musik-Umschalter, inte- 
griertem Wind- und Pop-Schutz. 
Richtcharakteristik: Niere. _ 
Empfindlichkeit: 2,8 mV/Pa. Über- 
tragungsbereich: 50 Hz-15 kHz. 
Impedanz: ca 650 Ohm. Das 

M 517 besitzt einen 5-poligen 
DIN-Stecker mit Renkverschluß 
und paßt speziell für die Geräte 
4000 1C/4200 IC/4400 IC. 
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M 641 

Dynamische Mono-Stereo- 
Mikrofon-Kombination mit Fern- 
steuerschalter. Für Stereoauf- 
nahmen lassen sich beide Mikro- 
fonsysteme bis zu 120° aus- 
einanderklappen. Eingebaute, 
ausstellbare Füße. Stativan- 
schlußteil. Richtcharakteristik: 

2 x Kugel. Empfindlichkeit: 

2,5 mV/Pa. Übertragungsbereich: 
TO Hz — 15 kHz. Impedanz: 

ca. 770 Ohm. 

Das M 641 besitzt einen 7poligen 
otecker mit RenkverschluB und 
ist passend für die Geräte CR 210, 
CR 240, CR 240 AV und alle 
übrigen UHER-Tonbandgeráte, 
die mit einer Mikronfonbuchse 
nach DIN 45 326 ausgestattet 
sind 








M 634 

Dynamische Stereo-Richt-Mikro- 
fon-Kombination, bestehend aus 
2 gepaarten Mikrofonen M 534 
mit Stereoschiene und Tisch- 
stativ (zusammenklappbar), 
oprache/Musik Umschalter 
Ganzmetallausführung. Richt- 
charakteristik: Niere, Empfindlich- 
keit: 2,3 mV/Pa. Ubertragungs- 
bereich: 50 Hz — 16 kHz. Impe- 
denz: 610 Ohm. Jedes Mikrofon 
besitzt einen 5-poligen DIN- 
stecker. Passend fur alle Spulen- 
und Cassettentonbandgeráte. 
(Zubehör: K 626 für Geräte mit 
einer Mikrofonbuchse nach 

DIN 45 326). 





M 646 
HiFi-Elektret-Kondensator-Mikro- 
fon nach DIN 45 500. 
Richt-Mikrofon für hochwertige 
Tonaufnahmen. Sehr groBer Ge- 
rauschspannungsabstand und 
breiter Ubertragungsbereich. 
stromversorgung durch einsetz- 
bare Primarbatterien (2 Lady- 
Zellen je 1,5 V) oder aus dem 
Spulen- bzw. Cassettentonband- 
gerat. Ganzmetallausführung. 
Mattschwarzer Profi-Look. Ab- 
nehmbares StativanschluBteil. 
Zusammenklappbares Tisch- 
Stativ. Windschutz. Stromquellen- 
Umschalter bzw. Ausschalter für 
eingesetzte Batterien. Richt- 
charakteristik: Niere. Empfind- 
lichkeit: 3,5 mV/Pa. Frequenz- 
bereich: 30 Hz — 20 kHz 
Impedanz: 280 Ohm. Speise- 
spannung: + 2 V bis + 20V 
Stromaufnahme: ca. 0,6 mA. Für 
alle UHER-Spulen- und Cassetten- 
tonbandgeráte mit Mikrofon- 
buchse nach DIN 45 326. (Zube- 
hör: K 626 zum Anschluß von zwei 
M 646 an Geráte mit einer Mikro- 
fonbuchse.) 





W 774, W 775, W 776 
Dynamischer HiFi-Stereokopf- 
hörer »Multimembran 6« 
Halboffener Hörer mit einer akti- 
ven und 6 Hilfsmembranen je 
oystem. Durch diese Technik 
wird die bei konventionellen 
Horern auftretende »im Kopf Lo- 
kalisation« überwunden. Das 
Klangbild ist natürlich und sehr 
transparent. Kardanisch aufge- 
hängte Muscheln, ohrumschlies- 
sende Polster und die Gurtauto- 
matik sorgen für optimalen Sitz 
und unübertroffenen Tragekom- 
fort. Ubertragungsbereich: 16 Hz- 


20 kHz. Nennimpedanz pro 
System: 600 Ohm. Klirrfaktor: 
1%. Kabellänge: 3 m. Gewicht: 
ca. 330 p. Ausführungen: W 774 
mit Lautsprecher-Stecker LS 7, 
W 775 mit DIN-Kopfhörerstecker 
(Würfelfünf) W 776 mit 6,3 mm 
Klinkenstecker. 





Z 715, Z 813, Z 827, (Z 830) 
Profi-Metall-Leerspulen aus Alu- 
minium mit eloxierter Oberfläche. 
Die sorgfältige Herstellung dieser 
Spulen garantiert besonders ruhi- 
gen Lauf. 

Z 715: 15 cm Ø mit Dreizack, 

Z 813: 13 cm Ø mit Dreizack, 

Z 827: 26,5 cm Ø NAB. 

Z 830: UHER LHS-Profi-Band auf 
Metallspule Z 827. (o. Abb.). 
1280 m Doppelspielband mit 
Rückseitenmattierung für schnell 
umspulende Maschinen (z. B. 
UHER SG 630/SG 631). Das Band 
ist hochaussteuerbar und rausch- 
arm und garantiert auf den Ge- 
räten SG 630/5G 631 optimale 
Qualität. 





Z 131 

NetzanschluB- und Ladegerát für 
CR 210, CR 240, CR 240 AV und 
Mischpult A 124. NetzanschluB 
für 115 V, 220 V und 50 Hz, 60 Hz 
Z 131 kann ins Batteriefach der 
Geráte CR 210, CR 240 und 

CR 240 AV eingesetzt werden. 
Zum Laden der NC-Akkus Z 215 
und Z 217 wird das Cassetten- 
gerät über das Kabel K 638 mit 
Z 131 verbunden. 





Z 217 

Profi-NC-Akku. Wiederaufladbare 
Nickelcadmium-Batterie mit er- 
höhter Kapazität (2,1 Ah) für die 
Geráte CR 210, CR 240 und 

CR 240 AV 


Ihr UHER Facheinzelhándler 
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A 403 | 
Elektrische Synchron-Schaltuhr 
mit 96 Schaltmóglichkeiten inner- 
halb von 24 Stunden. Für alle 
Elektrogeráte mit einer AnschluB- 
leistung bis 2 kW. Fur alle UHER- 
Spulentonbandgeräte (bei 

SG 630/5G 631 in Verbindung mit 
Schaltstecker K 642), Eigenan- 
schluB: 220 V, 50 Hz. 





F 423 

UHER-Dia Pilot. 

selbständiges Zusatzgerat für 
den tonbandgesteuerten Bild- 
wechsel automatischer Dia-Pro- 
jektoren. Zum Setzen und Lesen 
von steuerimpulsen. Impulskopf 
in der Höhe verstellbar, daher 
praktisch zu allen Tonbandge- 
räten verwendbar. Aufzeichnung 
auf Spur 4. NetzanschluB: 

115 V, 220 V; 50 Hz, 60 Hz. 
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A 124 

HiFi-Stereo Mischpult Mix 500 
mit professioneller Technik. 5 Ein- 
gangsverstärker mit sehr niedri- 
gem Eigenrauschen und niedri- 
gem Klirrfaktor gewährleisten 
echte High Fidelity. Flachbahn- 
schieberegler mit 70 mm Schiebe- 
weg, knackfreie Abschalter für 
jeden Kanal, Panoramapot, Vor- 
pegeleinsteller, eingebauter 
Pegeltongenerator zur exakten 
Voreinstellung des Aufnahme- 
gerätes. 


Der HiFi-Spezialist. 
UHER WERKE MÜNCHEN 
Barmseestraße 11 

8000 München 71 

Telefon 0 89/78 72-1 

Telex 05 22 932 

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten 
vorbehalten. 

Printed in Western Germany 

UHER Geráte sind nur im guten 
Facheinzelhandel erhältlich. 
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